S. PP. 


Mgr TADEUSZ 


BACZYNSK 


KAPITAN W. P. W STANIE SPOCZYNKU, UCZESTNIK 1 i 2-giej WOJNY ŚWIATOWEJ 
ORAZ RUCHU OPORU, DZIAŁACZ SPORTOWY, PIERWSZY Z TYTUŁEM MAGISTER- 
SKIM ABSOLWENT STUDIUM W. F. UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO, B. KIEROWNIK 
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA W. F. i P. W.W KRAKOWIE, PREZES ZARZĄDU OKRĘGU 
KRAKOWSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ 
KULTURY FIZYCZNEJ, ODZNACZONY KRZYŻEM KAWALERSKIM ODRDERU ODRO- 
DZENIA POLSKI I WIELOMA INNYMI ODZNACZENIAMI WOJSKOWYMI I CYWILNYMI 


przeżywszy lat 75, zmarł nagle 31 grudnia 1968 r. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w poniedziałek dnia 6 stycznia 1969 r. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKA, SYN, SYNOWA, ZIĘĆ, WNUKI I RODZINA. 


MSZA ŚWIETA 


za spokój duszy Zmarłego odprawiona zostanie w poniedziałek dnia 6 stycznia 1969 r. o godz. 17 


w kościele paraf. św. Szczepana w Krakowie. 


„MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1. Rakowicka 238 tel 5879-21 
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